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VERTEX ( S. A. RAD!OFRIGOR). - — Mod. « 353, 531 e 1531 ». - Produzione 1941-1942. - Media frequenza: 
467 kHz. - Avvolgimento di campo: 2000 ohm. - damme: onde medie, corte, cortiesime. 


















